MA.1004(PL1) 


MA.1720(SK6) 


CABINET (1SK35) 


MA.1720(PL2) 


CABINET(1SK37| 




MA.IOOM 5PL2 ) 


CABINET (1SK34) 


MA.1720(SK9) 


CABINETHPUO) 


MS.139(PL1) 


ITB1 


ITB6 


C8 

EARTH 


. LINE 1SK2/5&25(2PL1. MM377) 
NEUTRAL 1SK2/6il6{2PLI.MM377) 

EARTH 1SK 2/15 (2PL1. MM377) & CABINET 

EXT. ON/OFF -1SK2/10(2PL1.MM377| 
/SWITCHING -1SK2/20(2PL1.MM377J 


CABINET EARTH 

1SK2/21 4 24(2PL1.MM377| 
J 1BL.3 
MUTE 
READY 
♦ 30V 

AUTO/ MAN. 


ITB8-12 


ITB16 


1 


j1 

2 


^2 

14 


,3 

3 


^4 

4 


,5 

16 


j6 

5 


,7 

17 


,8 

13 


,9 

25 






23 


i12 





AUDIO 1 
SCREEN 

AUDIO 2 
SCREEN 
KEY 

’ EARTH 
TSK 

' EARTH 
EARTH 


EXTERNAL 
CONNECTIONS 
AUDIO AND 
KEYING LINES 


1SK4/6I9PL1. MS443) 

1SK4/2(9PL1. MS443I 

1SKS&6/12-16(4PL1.MH420 POSITION 1&2) 
1SK7 & 8/12-16 (4PL1.MM420 POSITION 344 ) 


=} 


FAULT 

SWITCHED EARTH 
UNSTABILIZED f 
36V 1 


1RLD ft 1RLE COIL 
1RLF 4 1RLG COIL 


. LINE 3 RELAYS 
.LINE 2 RELAYS 
^ EXTERNAL f 
J READY 
__ SERVOS OFF 
TUNE 


1RLD, E. F 4 G COIL 


SWITCHED 30V 
C.T. I. 
READY 
EARTH 


.1SK5-8/10I4PL1. MM420 POSITION 1-4)- 

1SK2/22 (2PL1. MM377) 

1SK2/23I2PL1. MM377) 

1SK4/10 I9PL1. MS443) 

1SK4/5 (9PLI. MS443) 

1SK4/1 (9PL1. MS443) 


:} 


}"'C 

MUTE 

( 


REMOTE 

START 


REDUCED POWER 

FAULT 

REDUCED POWER RESET 


ITB6-4 


SERVOS OFF 
EXTERNAL f 
J READY 


15K30/15(11PL1. MS441). 


V.S.WR. WARNING 
RT.T. 




MUTE 


1SK3315PL1- MA.1004) . 


ITB7 


ITB8 



1SK32 

-G- 


ITB9 


CABINET(1PL33) 


MA.1004 (SPL 2) 
CABINET (1SK34) 


MS139(PL1) 


CABINET (1SK36) 


MA.1720(SK2) 


CABINET {1PL29) 


EXTERNAL 

CONNECTIONS 


- 0 ^ 


MA.1720(SK4) 


CABINETI1SK36) 


CABINET (1PL31) 


WOH 4066 |CC603970/V 

M — 


Fig. 2 


Inter-Unit Wiring: Transmitter Terminal TTA.1870 



